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Où faut-il plaœr un o))ja(, i)()ur qu’une lentille convergente de 30 cm de 
distance focale en dotuu' une image réelle, renversée, deux fois plus 
petite que lui ? Faucher, Physique, 2''^ CiDlE, page 390, n° 1 



